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lo Production st the Benzinwerk Btihlen for the month of June 1952 included 
the followings 

4 Juneo o.o. ..• MO ooo. ol605 tons AT 

7 June* t , .. MU .o.o.....o... *1243 tons AT 

12 June, . . . .1068 tons T 62 

14 June, 4o2 tons experimental fuel 2-2-4 

14 June, . . * . . . „ * . . . . . . . o . . • . B 6*4 oons experimental fuel ,l S tt * 

18 June. . . o . . . . . • ol506 tons T 1 

24 June, ...coo. .2740 tons AT 

24 June* o 0 o „ . . o . o o . 0 . o o o o ol572 tons T 1 

25 Junec^.o o.«.ool540 tons T 62 

28 June © . * 0 . . . • . e « « ■, . « * o o a « 820 tons AT 
30 June. *ooo. o.o. oo. ooooo ,1240 tons AT 

2 0 Bdhlen production for the month of July included the following? 

2 July. ooo.o.ooo o'... ... .,1234 tons AT 

3 July. 4 oo.. ooo.dooooo.oouooo.3ol tons experimental fuel 2-2" 4 
3 July* * o o , , t „ * * o . * . * . « . o * * . * o4°8 tons experimental fuel n $ 

8 July.-, o , . o ..... * .1620 tons AT 

13 July o', o , . . o . o ....... , o!840 tons T 62 

18 July, . o ol020 tons AT 
20 Ju3.y . * . „ ..000. . 00000 1460 tons AT 

26 July, »©,. ,oou,.oood.o W oos 1840 tons T 1 

27 July© . 0 * .. oo.oooooo. 00 . 0 I 425 tons AT 

3,. On 13 August 1952, the entire plant lay idle | | 25X1 

because the power supply failed; the failure was caused by trouble in 
the steam generator of the/ power works * 

25X1 H fc omment ? If 3 !! indicates second type.) 
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